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Agilent Technologies 
Isolation Products 

Upgrade Chart 



1 MBd Transistor Output Optocoupler - Single Channel 



Package 


Base Part Number 


Higher CMR 


Higher CMR 


Higher CMR 


Type 






Higher Switching Speed 


Higher Switching Speed 










Lower If 




Key Specs: 


Key Specs: 


Key Specs: 


Key Specs: 




•CMR = 1 KV/|as@10V 


•CMR = 15KV/|is@1.5KV 


•CMR=15KV/|os@1.5KV 


•CMR = 15KV/|is@1.5KV 




•l F =16mA 


•If=16itiA 


•lF=16mA 


• If = 10 mA 




•VDE = 1414 V (400 mil DIP) 


•VDE = 1414V(400milDIP) 


•VDE = 890V(HCPL-J454) 


•VDE = 890V(HCPL-J456) 








1414 V (400 mil DIP) 


1414 V (400 mil DIP) 


300 mil DIP 


6IM135 (S) 


HCPL-4503(S) 


HCPL-4504 (S) 


HCPL-4506 (U) 




6N136(S) 




HCPL-J454(U) 


HCPL-J456 (U) 




HCPL-4502 (S) 








S08 


HCPL-0500 (S) 


HCPL-0453 (S) 


HCPL-0454(S) 


HCPL-0466 (U) 




HCPL-0501 (S) 










HCPL-0452 (S) 








400 mil DIP 


HCNW135(S) 


HCNW4503 (S) 


HCNW4504(S) 


HCNW4506(U) 



HCNW136(S) 
HCNW4502(S) 



1 MBd Transistor Output Optocoupler - Dual Channel 



Package Type 


Base Part Number 


Higher CTR 


Higher CTR, Higher CMR 




Key Specs: 
• l F = 16 mA 
•CRT (typ.) = 18% 
•CMR = 1 KV/|is@10V 


Key Specs: 

• l F = 16 mA 

• CRT (typ.) = 24% 
•CMR = 1 KV/ns@10V 


Key Specs: 
• If = 16 mA 
•CRT (typ.) = 24% 
•CMR = 15KV/jis@1.5V 


300 mil DIP 


HCPL-2530 (S) 


HCPL-2531 (S) 


HCPL-4534 (U) 


S08 


HCPL-0530 (U) 


HCPL-0531 (U) 


HCPL-0534 (U) 



100 KBd Logic Gate Optocoupler - Single Channel 


Package Type 


Base Part Number 


Higher CTR 


Higher CTR, Lower If 




Key Specs: 


Key Specs: 


Key Specs: 




•CRT = 300% 


•CRT = 500% 


• CRT = 800% 




•l F =1.6 mA 


•If =1.6 mA 


•If = 40|jA 


300 mil DIP 


6N138(S) 


6N139(S) 


HCPL-4701 (U) 


S08 


HCPL-0700(S) 


HCPL-0701 (S) 


HCPL-070A(U) 


400 mil DIP 


HCNW138(S) 


HCNW139 (U) 





100 KBd Logic Gate Optocoupler - Dual Channel 



Package Type 


Base Part Number 


Higher CTR 


Higher CTR, Lower If 




Key Specs: 


Key Specs: 


Key Specs: 




•CRT = 300% 


•CRT = 500% 


•CRT = 800% 




• lp = 1.6 mA 


•l F = 1.6 mA 


•l F = 40uA 


300 mil DIP 


HCPL-2730 (S) 


HCPL-2731 (S) 


HCPL-4731 (U) 


S08 


HCPL-0730 (S) 


HCPL-0731 (S) 


HCPL-073A (U) 



10 MBd Logic Gate Optocoupler -Single Channel 



Package 
Type 


Base Part Number 


Higher CMR 


Lower If 


Higher CMR 
Lower If 




Key Specs: 
•If = 5itiA 

•CMR = 100V/|is@50Vni 
5 KV/|us @ 50 VI21 
•VDE = 1414 V (400 mil DIP) 


Key Specs: 

• If = 5 mA 

• CMR = 10 KV/us @1 KV 
•VDE = 1414 V(400 mil DIP) 


Key Specs: 
•l F = 2mA 

• CMR = 1 KV/us® 50 V 


Key Specs: 
•lF = 2mA 

• CMR = 10 KV/us @ 1 KV 


300 mil DIP 


6N137lH(S) 
HCPL-2601121 (S) 


HCPL-2611 (S) 


HCPL-261A (U) 


HCPL-261N(U) 


S08 


HCPL-0600MI (S) 
HCPL-06011 2 MS) 


HCPL-0611 (S) 


HCPL-061A(U) 


HCPL-061N(U) 



400 mil DIP HCNW137t'l (S) HCNW2611 (U) 

HCNW2601121 (S) 



10 MBd Logic Gate Optocoupler - Dual Channel 



1 


kage 


Base Part Number 

1 


Higher CMR 


Lower If 


Higher CMR 
Lower If 






Key Specs: 
•lF = 5mA 

• CMR = 100 V/ns @ 50 VlH 
5 KV/us @ 50 Vl2] 


Key Specs: 
•lF = 5mA 

• CMR = 10 KV/|is @ 1 KV 


Key Specs: 
•l F = 2mA 

• CMR = 1 KV/us @ 50 V 


Key Specs: 
•lF = 2mA 

• CMR = 10 KV/us @ 1 KV 


300 mil DIP 


HCPL-2630ni(S) 
HCPL-2631I2](S) 


HCPL-4661 (S) 


HCPL-263A (U) 


HCPL-263N (U) 


S08 


HCPL-0630ni(U) 


HCPL-0661 (U) 


HCPL-063A (U) 


HCPL-063N (U) 



HCPL-0631E2] (U) 



5 MBd Logic Gate Optocoupler - Single Channel 



I Package Type 


Base Part Number 


Higher CMR 




Key Specs: 


Key Specs: 




•l F =1.6 mA 


•CMR = 2.5 KV/us @ 400 VM 




• CMR = 1 KV/us @ 50 V 


10 KV/us @1 KVI21 




•VDE= 1414 V (400 mil DIP) 




300 mil DIP 


HCPL-2200 (S) 


HCPL-2219H] (U) 




HCPL-2201 (S) 


HCPL-221H 2 1(U) 




HCPL-2202 (S) 


HCPL-2212121 (U) 


S08 


HCPL-0201 (S) 


HCPL-021lt2l(U) 


400 mil DIP 


HCNW2201 (S) 


HCNW2211I2] (U) 



5 MBd Logic Gate Optocoupler - Dual Channel 



EBBEM 




^ 






Key Specs: 

• CMR = 1 KV/us @ 50 V 


Key Specs: 
•CMR = 10 KV/us (< 


$ 1 KV 


300 mil DIP 


HCPL-2231 (U) 


HCPL-2232(U) 





Part Number Key: 

(S) Standard Product 
(U) Upgrade Product 
(U) Upgrade Product on 
ATM program 



